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(54) 实用 新 型 名 称 

一 种 灭 蚊 用 喷 药 战斗 无 人 机 
(57) 摘要 
本 实用 新 型 涉及 一 种 灭 蚊 用 喷 药 战斗 无 人 
机 , 属于 卫生 防疫 技术 领域 .在 机 身 的 前 部 安装 螺 
旋 奖 推进 器 ,在 机 刁 的 右 侧 安装 右 机 豆 , 在 机 刁 的 
左 侧 安 装 左 机 既 , 在 机 身 的 尾部 安装 尾 曼 。 在 机 身 
的 前 部 安装 燃油 发 动机 、 燃 油箱 、 输 油管 .动力 输 
出 轴 、 动 力 输 出 装置 ,在 机 身 的 中 部 安装 储 液体 灭 
蚊 剂 箱 、 吸 液 管 .高 压 喷雾 装置 , 在 右 机 翼 和 左 机 
恤 的 下 面 安 装 高 压 喷雾 管 和 高 压 喷 雾 口 ,在 机 身 
的 后 部 安装 锂 离子 电池 、 导 电线 、 灭 蚊 信 息 计 算 机 
系统 无 线 和 遥控 导航 系统 、 接 收 天 线 甲 、 接 收 天 线 
乙 。 燃 油 发 动机 通过 动力 输出 轴 向 螺旋 桨 推进 器 
提供 动力 ` 同 时 通过 动力 输出 装置 提供 喷雾 动力 。 
由 地 面 导航 指挥 系统 发 出 导航 指令 、 地 面 灭 蚊 战 
斗 指挥 系统 发 出 灭 蚊 战斗 指令 。 
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1， 一 种 灭 蚊 用 喷 药 战斗 无 人 机 ,其 特征 是 , 由 螺旋 奖 推进 器 (2)、 机 身 (3)、 右 机 可 
(4)、 左 机 要 (5)、 尾 惨 (6)、 燃 油 发 动机 (7)、 燃 油箱 C8)、 输 油管 C9)、 动 力 输出 轴 (10)、 动 力 
输出 装置 (11》、 储 液体 灭 蚊 剂 箱 (12)、 吸 液 管 (13》、 高 压 喷雾 装置 (14)》、 高 压 喷雾 管 (15)、 
高 压 喷 雾 口 (16)、 锂 离子 电池 (17)》、 导 电线 (18》、 计 算 机 灭 蚊 信 息 系 统 (19)、 无 线 遥 控 导 航 
系统 (20)、 接 收 天 线 甲 (21) 接收 天 线 乙 (22) 共同 组 成 用 于 歼灭 旷 群 (23) 的 一 种 灭 蚊 用 喷 
药 战斗 无 人 机 (1), 无线 遥 控 导 航 发 射 天 线 (24)》 无线 遥 控 导 航 计算 机 系统 (25)、 无 线 遥 控 
导航 信息 储存 系统 (26) 共同 组 成 一 种 灭 蚁 用 喷 药 战斗 无 人 机 (1) 的 地 面 导 航 指挥 系统 , 蚊 
子 信 息 接 收 天 线 (27)、 蚊 子 信 息 计 算 机 处 理 中 心 (28)、 蚁 子 信 息 分 析 及 储存 系统 (29)、 灭 
蚊 战 斗 指 挥 中 心 (30)、 灭 疏 战斗 指令 发 射 天 线 (31)、 信 息 传输 线 (32) 共同 组 成 一 种 灭 蚊 用 
仿生 侦察 无 人 机 (1) 的 地 面 灭 蚁 战斗 指挥 系统 ; 

在 机 身 (3) 的 前 部 安装 螺旋 桨 推进 器 (2), 在 机 身 (3) 的 右 侧 安装 右 机 可 (4), 在 机 身 
(3) 的 左 侧 安 装 左 机 可 (5), 在 机 身 (3) 的 尾部 安装 有 尾 副 (6), 在 机 身 (3) 的 前 部 安装 燃油 
发 动机 (7)、 燃 油箱 C8)、 输 油管 (9)、 动 力 输出 轴 (40)、 动 力 输出 装置 (11), 在 机 身 (3) 的 中 
部 安装 储 液体 灭 蚊 剂 箱 (12)、 吸 液 管 (13)、 高 压 喷雾 装置 (14), 在 右 机 可 (4) 和 左 机 惨 (5) 
的 下 面 安 装 高 压 喷雾 管 (15) 和 高 压 喷 雾 口 (16), 在 机 身 (3) 的 后 部 安装 锂 离 子 电 池 (17)、 
导电 线 (18)、 计 算 机 灭 蚊 信息 系统 (19)、 无 线 壳 控 导 航 系 统 (20)、 接 收 天 线 甲 (21) 接收 天 
线 乙 (22)，; 

燃油 箱 (8) 通过 输油管 (9) 与 燃油 发 动机 C7) 连接 并 相通 ,燃油 发 动机 (7) 通过 动力 输 
出 轴 (10) 与 螺旋 桨 推进 器 (27 连接 ,燃油 发 动机 (7) 通过 动力 输出 装置 (11) 与 高 压 喷雾 装 
置 (14) 连接 , 高 压 喷雾 装置 (14) 通过 高 压 喷雾 管 (15) 与 高 压 喷雾 口 (16) 连接 , 高 压 喷雾 
装置 (14) 通 过 吸 液 管 (13 ) 与 储 液 体 灭 蚊 剂 箱 (12) 连接 并 相通 , 锂 离子 电池 (17) 通过 导电 
线 (18) 与 计算 机 灭 蚊 信息 系统 (19) 连接 ,计算 机 灭 蚊 信息 系统 (19) 通过 内 置 导电 线 与 接 
收 天 线 甲 (21 连接, 锂 离 子 电池 (17? 通 过 导电 线 (18) 与 无 线 遥 控 导 航 系统 (20) 连 接 , 无 线 
遥控 导航 系统 (20) 通过 内 置 导电 线 与 接收 天 线 乙 (22) 连接 , 无 线 遥 控 导 航 发 射 天 线 (24) 
通过 内 置 导 电线 与 无 线 遥 控 导 航 计 算 机 系统 (25) 连接 , 无 线 遥 控 导 航 计算 机 系统 (25) 通 
过 内 置 导 电线 与 无 线 遥 探 导 航 信息 储存 系统 (26) 连接 , 蚊子 信息 接收 天 线 (27) 通过 内 置 
导电 线 与 蚊子 信息 计算 机 处 理 中 心 (28) 连接 ,蚊子 信息 计算 机 处 理 中 心 (28) 通过 内 置 导 
电线 与 蚊子 信息 分 析 及 储存 系统 (29) 连接 ,蚊子 信息 分 析 及 储存 系统 (29) 通过 内 置 导电 
线 与 灭 蚊 战斗 指挥 中 心 (30) 连接 , 灭 蚊 战斗 指挥 中 心 (30) 与 灭 蚊 战斗 指令 发 射 天 线 (31) 
连接 , 灭 蚁 战斗 指挥 中 心 (30) 通过 信息 传输 线 (32) 与 无 线 录 控 导航 信息 储存 系统 (26) 连 

2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 灭 蚊 用 喷 药 战斗 无 人 机 , 其 特征 是 ,所 述 的 锂 离子 电池 
(17) 是 磷酸 铁 锂 离子 电池 或 钛 酸 锂 离子 电池 。 

3. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 灭 蚊 用 喷 药 战斗 无 人 机 , 其 特征 是 ,所 述 的 机 身 (3) 的 长 
度 是 100cm 一 1500cm。 
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技术 领域 

[0001] ”本 实用 新 型 涉及 一 种 灭 蚊 用 喷 药 战斗 无 人 机 , 属于 卫生 防疫 技术 领域 。 

背景 技术 

[0002] ”蚊子 属 昆 虫 岗 、 双 九 目 . 蚊 科 ,其 中 与 人 类 关系 密切 的 有 按 收 ` 库 蚊 和 伊 蚊 属 ,全 世 


界 已 知 的 蚊子 有 2000 余 种 ， 


一 种 灭 蚁 用 喷 药 战斗 元 人 机 
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地 球 上 ， 


中 国 已 发 现 300 余 种 ,在 目 然 界 中 ,还 不 断 有 蚊子 的 新 2 
现 。 雌 蚊 吸 血 为 了 繁殖 后 代 , 成 蚊 羽 化 24 小 时 后 , 束 能 群 狂 交配 吸血。 蚊子 的 分 布地 区 很 
广 , 除 南极 洲 外 ,每 个 大 陆 都 有 蚊子 危害 人 、 冀 。 蚊 子 在 吸 


种 出 


[的 过 程 中 传播 80 多 种 疾病 , 在 


没有 哪 种 动物 比 蚊子 对 人 类 有 更 大 的 危害 , 旷 子 传播 闪 疾 、 乙 型 脑 炎 、 登 单 热 、 丝 虫 


病 、 黑 热 病 等 疾病 ,每 年 都 要 造成 全 世界 数 十 万 人 、 甚 至 数 百 万 人 的 死亡 。 


[0003] 


美国 有 47 个 州 正经 历史 上 最 严重 的 西 尼 罗 病 毒 疫情 , 西 尼 罗 病 毒 


2012 年 ,蚊子 对 人 类 的 危害 更 加 严重 。 美 国 疾病 控制 和 预防 中 心 8 月 22 


没有 针对 西 尼 罗 病 毒 的 有 效 治 疗 方法 。 美 国 各 州都 加 强 了 防疫 工 


出 ;尽量 身 着 长 袖 衣 服 ;在 皮肤 上 喷 酒 驱 蚁 药剂 ;定期 排除 自家 庭院 的 积 水 。 


[0004] 


的 空中 喷洒 
及 机 顺 酒 农药 时 不 


日 表示 ， 
由 蚊子 携带 ,传染 ,目前 ， 
芷 , 告 诚 人 们 尽量 减少 外 


2012 年 7 月 13 日 ,美国 佛罗里达 州 的 居民 受 不 了 蚊 群 的 密集 侵扰 , 向 美国 空军 求 
美国 757 空运 中 队 提 供 一 架 有 喷 酒 能力 的 C 一 130H2 运输 机 在 距离 地 面 50 公 尺 高 


罗 病 毒 造 成 的 死亡 人 数 持续 增加 ,美国 德 克 萨 斯 州 等 多 个 地 
专用 的 飞机 到 处 喷洒 大 量 的 化 学 杀 虫 农药 来 紧急 灭 蚊 , 小 小 


安宁 。 
[0005] 


以 感染 马 等 牲畜 ,传播 手段 广泛 ;为 一 方 而 
地 区 爆发 。 所 以 中 国 仍 存在 传 入 的 风险 。 


[0006] 


方 使 用 多 种 型 号 的 


蚊子 居然 将 美国 人 民 搞 


由 地 方 政府 提供 的 化 学 灭 虫 药物 。 在 喷洒 药物 灭 蚊 时 , 建议 对 农药 过 敏 的 人 在 
要 出 门 , 呆 在 家 里 。C 一 130H2 运输 机 不 是 灭 
曾 在 2010 年 墨西哥 湾 的 深水 地 平 线 漏 油 事故 后 ,执行 过 喷洒 石油 分 散剂 的 任务 。 


蚊 用 的 卫生 专业 飞机 , 该 机 


由 于 西 尼 


信 


可 


l= 灭 蚁 战斗 
4 不 能 


中 国有 关 专 家 表示 ,一 方面 ,由 于 西 尼 罗 病 毒 的 宿主 是 鸟 类 ,经 蚊子 盯 咬 传播 ,可 


i, 从 历史 上 看 , 该 病毒 也 在 


FE 洲 、 欧 洲 、 美 洲 多 个 


2012 年 夏 ,美国 仓促 动用 多 种 型 号 的 飞机 大 面积 喷洒 化 学 杀 虫 药剂 灭 蚊 , 虽然 取 


得 了 


部 设计 、 内 部 结 


定 的 成 效 ,但 也 暴露 出 许多 的 缺陷 :使 用 非 天 蚊 专 用 的 大 .中 型 飞机 大 面积 喷洒 化 学 
杀 虫 药剂 , 大 、 中 型 飞机 的 体积 大 、 机 体重 、 飞 行 时 消耗 能 源 过 多 ,飞机 的 乡 


构 、 机 械 性 能 以 及 动力 系统 、 信 息 系 统 、 喷 洒 灭 蚊 剂 的 装置 都 不 适合 灭 蚊 的 特殊 需要 ,加 上 


大 面积 喷洒 的 化 学 杀 虫 药剂 , 不 是 专用 于 天 


蚊 `. 对 人 体 安 全 的 天 然 除虫菊 酯 灭 蚊 剂 , 而 是 对 


人 体 有 一 定 的 毒性 的 化 学 杀 虫 农药 , 既 对 生态 环境 会 造成 化 学 污染 ,又 会 影响 人 体 健康 , 更 


增加 了 灭 蚊 的 成 本 和 政府 的 文 出 。 


实用 新 型 内 容 
[0007] ”本 实用 新 型 的 目的 在 于 克服 上 述 不 足 之 处 ,提供 一 种 灭 蚊 用 喷 药 战斗 无 人 机 。 


[0008] 


3 


由 于 一 种 火 蚊 用 吗 药 战斗 无 人 机 的 机 身 中 部 安装 有 储 液体 灭 蚊 剂 箱 , 储 液体 火 蚊 
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剂 箱 中 要 储存 30 公斤 一 4500 公斤 重量 的 液体 天 然 除虫菊 酯 灭 蚊 剂 ,因此 一 种 灭 蚊 用 喷 药 


战斗 无 人 机 的 重量 要 比 一 种 灭 蚊 用 仿生 侦察 无 人 机 的 重量 要 重 若 干 倍 , 一 种 灭 蚊 用 喷 药 战 


斗 无 人 机 和 一 种 炎 蚊 用 仿生 侦察 无 人 机 密集 配合 ,主要 在 距离 地 面 5 公 尺 高 至 100 公 尺 高 
的 空域 内 进行 低空 飞行 炙 蚊 作战 ,适合 采用 螺旋 桨 推进 器 ,其 动力 系统 适合 采用 燃油 发 动 
机 ` 主 要 是 汽油 发 动机 提供 动力 , 既 能 满足 螺旋 桨 推进 器 快速 旋转 产生 飞行 动力 的 能 源 需 
求 ,也 能 满足 高 压 喷雾 状 置 对 液体 灭 蚊 剂 施加 压力 并 通过 安装 在 左 机 姻 和 右 机 骂 下 面 的 融 
压 喷 圾 管 和 高 压 喷 圾 口 喷射 液体 灭 旷 剂 细 雾 的 能 源 需 求 。 一 种 灭 蚊 用 喷 药 战斗 无 人 机 不 载 


人 ,装载 的 是 高 效 灭 疏 的 \` 而 且 是 只 灭 蚊 不 伤 人 的 液体 天 然 除虫菊 酯 灭 收 剂 , 每 架次 装载 的 


重量 为 30 公斤 一 4500 公斤 , 比 起 2012 


年 夏美 国 用 于 喷洒 化 学 杀 虫 农药 灭 收 的 载重 量 达 数 


十 吨 的 C 一 130H2 运输 机 要 轻便 、 灵 巧 得 多 , 由 于 飞机 喷洒 灭 蚊 剂 的 最 佳 时 间 是 日 出 前 一 个 


半 小 时 和 日 出 后 1 小 时 以 及 日 落 前 2 小 时 至 日 落后 1 小 时 ,在 这 一 段 时 间 里 , 群 蚁 飞 离 地 面 


到 空中 聚集 群 飞 疯 侦 交 配 , 发 出 “ 喻 喻 


发 现 收 群 ,并 将 蚊子 信息 的 电波 发 送 到 空中 ,地面 上 指挥 一 种 喷 药 战斗 无 人 机 的 蚊子 信 ， 


的 蚊 声 , 便于 使 用 一 种 灭 蚊 用 仿生 侦察 无 人 机 快速 


EU 


Y 


接收 天 线 接 收 到 蚊子 信息 的 电波 , 传输 进 地 面 灭 蚊 战 斗 指挥 系统 发 出 灭 习 战斗 指令 , 同时 
传输 进 地 面 导 航 系统 发 出 导航 指令 ,一 种 灭 蚊 用 喷 药 战斗 无 人 机 接收 到 导航 指令 和 灭 蚊 战 
斗 指令 后 .迅速 飞 达 蚊子 聚集 的 空域 ,准确 喷射 对 人 体 无 害 、 又 能 高 效 灭 蚊 的 灭 蚊 剂 ,迅速 
歼灭 一 个 接 一 个 旷 群 ,由 于 一 种 灭 蚊 用 喷 药 战斗 无 人 机 结构 轻巧 ,在 空中 盘旋 目 如 ,又 能 作 
小 转弯 曲线 飞行 ,在 飞行 中 节省 许多 的 石化 能 源 , 减少 了 二 氧化 碳 排放 , 减轻 了 环境 污染 。 


不 喷洒 有 毒 的 化 学 杀 虫 农药 , 显著 减轻 了 环 噶 的 化 学 污染 。 


[0009] ”由 于 经 过 高 压 喷 雪 逆 置 增加 压力 后 的 液态 灭 收 剂 水 流体 通过 安 厂 在 左 机 融和 右 


机 融 下 面 的 高 压 喷雾 管 , 从 左 机 枝 下 面 的 三 个 高 压 喷雾 口 和 右 机 融 下 面 的 三 个 高 压 喷 筋 口 
高 速 顺 向 空气 中 的 流体 变化 成 为 细 雾 弥散 并 悬浮 在 空气 中 , 左 机 可 和 右 机 可 下 面 喷洒 液体 
灭 蚊 剂 的 宽度 要 比 从 机 喘 中 喷雾 宽 得 多 , 这 样 做 有 利于 增加 液体 灭 蚊 剂 细 雾 的 覆盖 面 , 而 
且 咀 酒 出 的 液体 灭 蚊 剂 的 筋 点 更 细 , 在 空域 中 分 布 的 立体 空间 更 大 ,可 以 显 背 提高 天 蚊 效 


果 。 
[0010] ”安装 在 机 身后 部 的 锂 离 子 电 池 通 过 导电 线 向 无 人 机 上 的 计算 机 灭 蚊 信息 系统 和 
无 线 遥 控 导 航 系统 提供 工作 用 电 , 接收 天 线 乙 接收 到 导航 指令 后 输入 无 线 遥 控 导 航 系 统 自 


动 控制 一 种 灭 收 用 喷 药 战斗 无 人 机 准 有 


所 达 有 蚊 空 域 , 接 收 天 线 甲 接收 到 灭 蚊 战 斗 指令 后 


输入 计算 机 灭 蚊 信 息 系统 目 动 对 准 飞 舞 的 疏 群 适量 喷洒 足以 全 部 政 灭 蚊子 的 液体 灭 蚊 剂 。 


这 样 做 ,完全 杜绝 了 原先 缺少 具体 目标 ， 


到 处 喷洒 化 学 杀 虫 农药 的 浪费 。 采 用 无 线 遥 控 导 航 


技术 和 信息 目 动 控 制 技术 引导 一 种 灭 蚊 用 喷 药 战斗 无 人 机 快速 ,大 量 歼 灭 蚊子 ,可 以 收 到 


高 效 \ 准 确 的 结果 。 


[0011] ”为 了 解决 上 述 技术 问题 , 本 实用 新 型 是 通过 以 下 技术 方案 实现 的 : 
[0012] “由 螺旋 浆 推 进 器 2、 机 身 3、 右 机 可 4. 左 机 可 5、 尾 费 6、 燃 油 发 动机 7、 燃 油箱 8、 输 


油管 9、 动力 输出 轴 10、 动 力 输 出 装置 11、 储 液体 灭 蚊 剂 箱 12、 吸 液 管 13、 高 压 喷雾 装置 14、 


高 压 顺 雾 管 15、 高 压 喷雾 口 16、 锂 离子 电池 17、 导 电线 18、 计 算 机 灭 蚁 信息 系统 19、 无 线 遥 
探 导 航 系统 20、 接 收 天 线 甲 21 接收 天 线 乙 22 共同 组 成 用 于 歼灭 蚊 群 23 的 一 种 灭 蚁 用 喷 药 
战斗 无 人 机 1, 无 线 遥 控 导 航 发 射 天 线 24 无 线 遥 控 导 航 计算 机 系统 25、 无 线 遥 控 导 航 信息 
储存 系统 26 共同 组 成 一 种 灭 蚊 用 喷 药 战斗 无 人 机 LI 的 地 面 导 航 指挥 系统 ,蚊子 信息 接收 天 


4 
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线 27、 蚊 子 信 


恩 计 算 机 处 性 


战斗 指挥 系统 ; 


[0013] 
左 侧 安 装 万 
箱 8、 输 洲 


管 9、 动 力 输 出 多 


在 机 吴 3 的 前 部 安 状 螺旋 桨 推 i 


中 心 28、 蚊 子 
蚊 战 斗 指令 发 射 天 线 31、 信 


说 


已 


Ee 
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息 分 析 及 储存 系统 29、 灭 蚊 战 斗 指挥 中 心 30、 灭 


县 传输 线 32 共同 组 成 一 种 灭 疏 用 仿生 侦察 无 人 机 1 的 地 面 灭 蚊 


器 2, 在 机 身 3 的 右 侧 安 厂 右 机 可 4, 在 机 吴 3 的 


吸 液 管 13、 


高 


机 可 5, 在 机 身 3 的 尾部 安装 有 尾 咽 6, 在 机 身 3 的 前 部 安装 燃 浊 
110、 动 力 输出 装置 11, 在 机 身 3 的 中 部 安装 
太 喷 雾 厂 置 14, 在 右 机 可 4 和 左 机 可 5 的 下 四 


[0014] 


燃 洲 
jj 
YY 


1 10 与 螺旋 桨 推 i 


上 箱 8 通过 输 沪 


j 


器 2 连接 ,做 六 


中 16, 在 机 身 3 的 后 部 安装 锂 离 子 电池 17、 导 电线 18、 计 算 机 灭 蚊 
航 系 统 20、 接 收 天 线 甲 21 接 


收 天 线 乙 22 ; 


发 动机 7、 燃油 
嵌 液 体 灭 蚊 剂 箱 12、 
[安装 高 压 喷 雾 管 15 和 高 压 喷雾 
息 系 统 19 无线 遥 探 导 


E 


已 


高 压 喷 雾 装置 14 通过 高 压 喷 雾 和 
13 与 储 液 体 灭 蚊 剂 箱 12 连接 并 相 
19 连接 , 计算 机 灭 蚊 信 
过 导电 线 18 与 无 线 遥 控 导 航 系统 20 连接 
线 乙 22 连接 , 无 线 遥 控 导 航 发 射 天 线 24 通过 内 置 导电 线 与 无 线 遥 控 导 航 计 算 机 系统 25 连 
接 , 无 线 遥 控 导 航 计 算 机 系统 25 通过 内 置 导 电线 与 无 线 遥 控 导 航 
息 接收 天 线 27 通过 内 置 导 电线 与 蚊子 信息 计算 机 处 异 
中 心 28 通过 内 置 导电 线 与 蚊子 信息 分 析 及 储存 系统 29 连接 ,蚊子 信 


子 信 
处 到 


管 9 与 燃油 发 动机 7 连接 并 相通 ,燃油 发 动机 7 通过 动力 输出 
发 动机 7 通过 动力 输出 装置 11 与 高 压 喷 雾 装 置 14 连接 ， 
演 15 与 高 压 喷雾 口 16 连接 , 高 压 喷雾 装置 14 通过 吸 液 管 
通 , 锂 离子 电池 17 通过 导电 线 18 与 计算 机 灭 蚊 信息 系统 


县 系统 19 通过 内 置 导电 线 与 接收 天 线 甲 21 连接 , 锂 离子 电池 17 通 


无 线 遥 探 导 航 系统 20 通过 内 置 导 电线 与 接收 天 


言 息 储存 系统 26 连接 , 蚊 


蚊子 信息 计算 机 


2 


J 
发 上 
26 连接 。 
[0015] 
[0016] 


中 心 28 连接 ， 
奶 分 析 及 储存 系 


29 通过 内 置 导电 线 与 灭 蚊 战斗 指挥 中 心 30 连接 , 灭 蚊 战 斗 指挥 中 心 30 与 灭 蚊 战斗 指令 


天 线 31 连接 , 灭 蚊 战斗 指挥 中 心 30 通过 信 


奶 传 输 线 32 与 无 线 遥 控 导 航 信息 储存 系统 


锂 离子 电池 17 是 磷 
机 身 3 的 长 度 是 100cm 一 1500cm。 


[0017] 


本 实用 新 型 的 有 益 效 果 是 :四 一 种 灭 蚊 用 喷 药 战斗 无 人 机 乡 


少 在 灭 蚊 飞 行 中 的 石 


的 污染 ;名 


训 
| 


于 储 液体 灭 蚊 剂 箱 、 吸 液 
出 的 筋 点 细 、 分 布 广 , 灭 收效 果 好 , 而 且 节 省 灭 收 剂 的 用 
飞 达 有 蚊 空 域 ,对 准 一 个 接 一 个 的 1 


Par 


发 铁 锂 离子 电池 或 钛 


发 锂 离子 电池 。 


雪 构 轻巧 ,飞行 灵活 , 减 


化 能 源 的 消耗 ,减少 了 二 氧化 碳 排放 , 减轻 了 飞行 中 对 自然 环境 造成 


已 、 


管 和 高 压 喷 圾 口 专业 喷 
恩 系 统 健全 , 能 快速 ;准确 


高 压 喷 筋 逆 置 、 高 压 喷雾 
;:@ 信 


三 | 
时 


区 群 近 距 离 喷洒 高 效 灭 蚊 \, 对 人 无 毒 的 灭 蚊 剂 “有 的 放 


失 ” 灭 蚊 效果 好 , 降低 了 灭 蚊 成 本 ,有 效 保护 了 人 和 群 。 


附 图 说 明 

[0018] ”图 1 为 本 实用 新 型 的 结构 示意 图 。 
具体 实施 方式 

[oo19] ”在 机 身 的 前 部 安装 螺旋 桨 推 i 


占 , 在 机 里 的 右 侧 安 状 右 机 要 ,在 机 里 的 轧 


侧 安装 


左 机 豆 , 在 机 身 的 尾部 安 厂 尾翼 。 在 机 吴 的 前 部 安装 燃 浊 


动力 输出 装置 ,在 机 吴 的 中 部 安 厂 储 液 


左 机 既 的 下 再 


[安装 高 压 喷雾 


管 和 高 压 喷雾 


发 动机 、 燃 油箱 、 输 油管 动力 输出 
本 灭 蚊 剂 箱 、 吸 液 管 、 高 压 喷雾 装置 ,在 右 机 翼 和 
口 ,在 机 身 的 后 部 安装 锂 离子 电池 、 导 电线 、 灭 蚊 
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Ee 


已 


一 


AE 


[向 螺旋 桨 推进 器 提供 动力 、 同 
发 出 导航 指令 .地 面 灭 
[0020] ”下 面 本 实用 妆 
[0021] ”由 螺旋 奖 推 i 
油管 9、 动力 输 出 划 


高 压 喷雾 管 15、 高 压 喷雾 


战斗 无 人 机 1, 无 线 遥 控 导 航 发 射 


线 27、 蚊 子 信息 计算 机 处 理 中 心 2 
蚊 战 斗 指 令 发 射 天 线 31、 信 
战斗 指挥 系统 ; 

[0022] 


在 机 吴 3 的 前 部 安 状 螺旋 桨 推 i 


说 明 


书 


乱 计 算 机 系统 .无 线 遥 探 导航 系 统 、 接 收 天 线 甲 .接收 天 线 乙 。 燃 济 
时 通过 动力 输出 装置 提供 顺 筋 动力 。 
蚊 战 斗 指挥 系 统 发 出 灭 蚊 战斗 指令 。 


折 型 将 结合 附 图 中 的 实施 例 作 i 
器 2、 机 身 3、 右 机 杭 4、 左 机 可 5、 尾翼 6、 燃 沪 
110、 动 力 输 出 北 置 11、 储 液体 灭 蚊 剂 箱 12、 吸 液 管 13、 高 压 喷雾 厂 置 
口 16、 锂 离子 电池 17、 导 电线 18、 计 算 机 灭 蚊 信 
控 导 航 系 统 20、 接 收 天 线 甲 21 接收 天 线 乙 22 志 


Ee 


已 


8、 蚊 子 


箱 8、 输 油管 9、 动 力 输出 划 


吸 液 管 13、 


航 系 统 20 接收 天 线 甲 21 接 


[0023] ”燃油 箱 8 通过 输油管 9 与 燃油 发 动机 7 连接 并 相 
轴 10 与 螺旋 桨 推进 器 2 连接 ,燃油 发 动机 7 通过 动力 输出 装置 11 与 


收 天 线 乙 22 ; 


14 通过 局 压 噶 筋 管 


已 


高 压 喷雾 装置 


13 与 储 液体 灭 蚁 剂 箱 12 连接 并 相 


19 连接 , 计算 机 灭 蚊 信 
过 导电 线 18 与 无 线 遥 控 导 航 系 统 


线 乙 22 连接 , 无 线 遥 控 导 航 发 射 天 线 24 通过 内 置 导 电线 与 无 线 遥 控 导 航 计 算 机 系统 25 连 


15 与 蜗 奈 吗 筋 


步 描述 : 
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发 动机 7、 燃 洲 


发 动机 通过 动力 输出 
由 地 面 导 航 指挥 系统 


上 箱 8、 输 


左 侧 安 厂 左 机 可 5, 在 机 身 3 的 尾部 安装 有 尾 融 6, 在 机 身 3 的 前 部 安 站 
110、 动 力 输出 装置 11, 在 机 身 3 的 中 部 安装 


E 岁 ~» 
), 六 
yo 


高 压 喷雾 装置 14, 在 右 机 可 4 和 左 机 可 5 的 下 面 安装 高 压 喷雾 
中 16, 在 机 身 3 的 后 部 安装 锂 离 子 电池 17、 导 电线 18、 计 算 机 灭 蚊 


已 


Ee 


Par 
已 
= | 


发 动机 7、 燃 洲 
峙 液体 灭 蚊 剂 箱 12、 
15 和 高 压 喷雾 
息 系 统 19 .无线 遥控 导 


14、 


息 系 统 19 无 线 遥 
同 组 成 用 于 歼灭 蚊 群 23 的 一 种 灭 蚊 用 喷 药 
天 线 24、 无 线 遥 控 导 航 计 算 机 系统 25、 无 线 遥 控 导 航 信 
储存 系统 26 共同 组 成 一 种 灭 蚊 用 喷 药 战斗 无 人 机 1IL 的 地 面 导航 指挥 系统 ,蚊子 信 


息 


县 接收 天 
奶 分 析 及 储存 系统 29、 灭 蚊 战 斗 指挥 中 心 30、 灭 
县 传输 线 32 共同 组 成 一 种 灭 疏 用 仿生 侦察 无 人 机 1 的 地 面 灭 蚊 


器 2, 在 机 身 3 的 右 侧 安 厂 右 机 可 4, 在 机 吴 3 的 


j 


20 连接 


高 压 喷 雾 装 置 


口 16 连接 , 高 压 喷 雾 装 置 14 通过 吸 液 
通 , 锂 离子 电池 17 通过 导电 线 18 与 计算 机 灭 蚊 信 
息 系 统 19 通过 内 置 导 电线 与 接收 天 线 甲 21 连接 , 锤 离子 电池 17 通 


通 ,燃油 发 动机 7 通过 动力 输出 


14 连接 ， 


bee 


二 
已 


息 系 统 


,无 线 遥 控 导 航 系统 20 通过 内 置 导 电线 与 接收 天 


接 , 无 线 遥 控 导 航 计 算 机 系统 25 通过 内 置 导电 线 与 无 线 遥 探 导航 


已 


子 信 


县 接收 天 线 27 通过 内 置 导 电线 与 蚊子 信息 计算 机 处 怪 


处 理 


统 


发 上 
26 连接 。 


[0024] 
[0025] 
[0026] 


锂 离子 电池 17 是 磷 
机 里 3 的 长 度 是 10 
燃 济 


中 心 28 


中心 28 通过 内 置 导 电线 与 蚊子 信息 分 析 及 储存 系统 29 连接 ,蚊子 信 
29 通过 内 置 导电 线 与 灭 蚁 战斗 指挥 中 心 30 连接 , 灭 蚊 战斗 指挥 中 心 30 与 灭 蚁 战斗 指令 
对 天 线 31 连接 , 灭 蚁 战斗 指挥 中 心 30 通过 信 


言 恩 储存 系统 26 
县 计算 机 


连接 ， 


蚊子 信 


县 分 析 及 


连接 , 蚊 


赌 存 系 


奶 传 输 线 32 与 无 线 遥 控 导 航 信息 储存 系统 


发 铁 锂 离子 电池 或 钛 


0Ocm- 一 1500cm。 
箱 中 贮存 的 适合 无 人 机 用 的 燃 沪 


过 输油管 输入 燃油 发 动机 , 在 燃 济 
输出 轴 向 螺旋 桨 推 i 


高 压 噶 筋 装置 提供 对 


发 动机 内 化 


管 , 从 六 个 高 奈 喷雾 


6 


会 忆 
天 用 


器 提供 螺旋 桨 旋转 所 需要 的 


有 是 


全 已 = 下 


发 锂 离子 电池 。 


且 


4 (高度 6000 米 以 下 飞行 一 般 用 93 号 汽 洲 


) 退 


转换 成 机 械 能 ,一 部 分 机 械 能 通过 动力 
,一 部 分 机 械 能 通过 动力 输出 装置 向 
液体 灭 收 剂 施加 压力 的 能 量 ,加 压 后 的 液体 灭 蚊 剂 迅速 经 过 高 压 喷 
口 高 速 喷射 出 去 , 遇 到 空气 阻力 ,3 


成 为 细 和 雾 弥散 和 最 浮 在 空气 


需 
中 , 并 


CN 202863768 U 


说 明 书 


扩大 分 布 空间 , 提高 了 灭 蚊 效 果 。 


[0027] ”一 种 灭 蚊 用 仿生 侦察 无 人 机 的 灭 蚊 侦 察 指令 发 射 天 线 发 射 到 空中 的 包含 旷 子 信 


县 的 灭 蚊 侦 察 指 


令 , 被 一 种 灭 疏 用 喷 药 战斗 无 人 机 的 
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接收 天 线 甲 接收 ,并 输入 灭 蚁 信息 计 


算 机 系统 进行 处 理 , 其 处 理 结果 信息 用 于 一 种 火 蚊 用 吗 药 战斗 无 人 机 飞 入 有 蚊 空 域 后 进行 


喷 药 战斗 ,消灭 蚊子 。 一 利 


出 的 无 线 遥 控 导 


灭 蚊 用 仿生 侦察 无 人 机 的 地 面 站 中 的 无 线 遥 控 导 航 发 射 天 线 发 


航 指令 ,被 一 种 灭 蚊 用 喷 药 战斗 无 人 机 的 接收 天 线 乙 接收 , 并 输入 无 线 和 


控 导 航 系统 处 理 后 ,对 一 种 灭 收 用 喷 药 战斗 无 人 机 


人 机 准确 发 入 有 旷 空域 进行 灭 蚊 。 


[0028] ” 现 举 出 


实施 例如 下 : 


[0029] ”实施 例 一 : 
[0030] ”在 长 度 为 500 厘米 的 机 身 的 前 部 安装 螺旋 桨 推进 器 , 在 长 度 为 500 厘米 的 机 身 的 


右 侧 安装 右 机 恤 


,在 长 度 为 500 厘米 的 机 身 的 万 


行 导 航 ,引导 一 种 灭 蚊 用 喷 药 战斗 无 


在 机 身 的 前 部 安装 燃油 发 动机 、 燃 油 


侧 安装 左 机 融 , 在 长 度 为 500 厘米 的 机 喘 的 


箱 、 输 油管 .动力 输出 轴 、 动 力 输 出 闭 


置 ,在 机 吴 的 中 部 安装 储 液体 灭 蚊 剂 箱 、 吸 液 管 、 高 压 


喷 筋 装置 ,在 右 机 枝 和 左 机 可 的 下 面 


安 状 高 奈 哎 筋 答 和 高 压 哎 筋 口 ,在 机 身 的 后 部 安装 锂 离子 电池 、 导 电线 、 火 蚊 信息 计算 机 系 
统 、 无 线 冰 控 导 航 系 统 、 接 收 天 线 甲 . 接 收 天 线 乙 。 燃 油 发 动机 通过 动力 输出 轴 向 螺旋 桨 推 


进 器 提供 动力 、 同 时 通过 动力 输出 装置 提供 喷雾 动力 。 
地 面 灭 蚁 战斗 指挥 系统 发 出 灭 蚊 战斗 指令 。 


[0031] ”实施 例 二 : 
[0032] ”在 长 度 为 1000 厘米 的 机 身 的 前 部 安 状 螺旋 效 推 进 器 ,在 长 度 为 1000 厘米 的 机 身 
的 右 侧 安装 右 机 曼 , 在 长 度 为 1000 厘米 的 机 身 的 左 侧 


由 地 面 导航 指挥 系统 发 出 导航 指令 、 


身 的 尾部 安 厂 尾 辟 。 在 机 吴 的 前 部 安装 燃 浊 


安装 左 机 可 , 在 长 度 为 1000 厘米 的 机 
发 动机 、 燃 油箱 、 输 油管 动力 输出 轴 \ 动 力 输 出 


装置 ,在 机 和 喘 的 中 部 安装 储 液体 灭 蚊 剂 箱 、 吸 液 管 、 高 


已 、Is 


压 喷 圾 闭 置 , 在 右 机 加 和 左 机 村 的 下 


面 安 装 高 压 喷 雾 管 和 高 压 喷 雾 


口 , 在 机 身 的 后 部 安装 锂 离子 电池 、 导 电线 ` 灭 蚊 信 息 计 算 机 
系统 、 无 线 遥 控 导 航 系统 接收 天 线 甲 接收 天 线 乙 。 燃 油 发 动机 通过 动力 输出 轴 癌 螺旋 桨 


推进 器 提供 动力 ` 同 时 通过 动力 输出 装置 提供 喷 筋 动力 。 由 地 面 导 航 指挥 系统 发 出 导航 指 
令 `. 地 面 灭 蚊 战 斗 指挥 系统 发 出 灭 习 战斗 指令 。 
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